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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 630. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 11- 2014 , 3 മണി. 


നമ്പർ സി3 / 17103 / 2014 / എം . സി . റ്റി . 2014 സെപ്റ്റംബർ 29. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 11 -2014 , 2. 30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 11- 2014, 
3 മണി. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്കായി ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും 137 / 2014 - 
സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പ് - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 1,260. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 


കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
6300010108 20 -10- 2014- M 22mo Dişlololaamo. 00m1213 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Should be a single chip camera. 
Should have RGB , S - video , Composite video 
output and all these types of video cables should 
be provided . 
Should have white balance function . 
Should have in built 150 W halogen light source / 
Xenon /LED . 


Should have a stand -by lamp and should glow in 
the even of failure of the primary lamp. 
Should be compatible for both gastroscope and 
colonoscope . 
Should work with input 200 — 240Vac 50 Hz supply. 


No. C3 -17103 /2014 /MCT. 


29th September 2014 . 


7 . 


Monitor 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
Surgary Department, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal , Government 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


1. 


Should be a 15 inches LCD / TFT medical grade 
monitor. 


2. Should have provision for accepting RGB, S - video 

composite video signal. 
3. Should have minimum 1 K x 1K resolution . 

Should have wide viewing angle. 
Should work with input 200 to 240 Vac 50 Hz 

supply . 
Others 


Tender No. and Name of Equipment — 137 /2014 — 
Sigmoidoscope — 1 No . 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original— \ 1, 260 

Duplicate — \630 . 
Last date and time for sale of tender form 
13 - 11- 2014 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
14-11- 2014, 2. 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 14 -11- 2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin - 695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 20 - 10 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


SPECIFICATION 


Should be supplied with suitable trolley 
Warranty - 3 Years . 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm -One 

year. 
The rates should be inclusive of sales tax and 
for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -Non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


Video Sigmodiscope 


Technical Specification 


1. 
2. 


Should have a minimum field of use of 140°. 
Should have a depth of field from 5- 100 mm . 
Should have an instrument cannel of minimum 
2 .8mm inner diameter. 
Should be supplied with all standard with 
accessories. 


4. 


8 . 


Video Processor and light source 


മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 10 - 2014 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No . C3- 18702/2014/ MCT. 


23rd September 2014 . 


9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

supercription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

| circumstances . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters. 
More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


Sealed limited tenders are invited for the supply of 
the following items required for the Department 
of Surgical Gastroentrology, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed, 
tender number and addressed to the Principal , 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 138/ 2014. 


18 . 


( 2) 


Name of Item and quantity _ High End Electro 
Surgical Diathermy (Specification Attached )— 1 No. 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax): 

Original - 1,680 , 

Duplicate = 840. 
| Last date and time for sale of tender form - 5-11- 2014, 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
6 -11 - 2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 6 - 11 - 2014, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 - 10 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


നമ്പർ സി3 /18702/2014 / ജിഎംസിറ്റി. 2014 സെപ്റ്റംബർ 23. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജിക്കൽ 
ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 
138 / 2014 - ഹൈ എൻഡ് ഇലക്ട്രോസർജിക്കൽ ഡയാതെർമി - 1 
( സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,680. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 840. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5- 11- 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6- 11 - 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 6 -11-2014, 
3 മണി. 


TENDER SCHEDULE 


- 1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and 

for free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 


3. Monopolar outputs should have three cutting 

modes: 


(a) Low Cut for delicate, tissue or Laparoscopic 

cases having maximum power of 300W . 
(b ) Pure Cut for clean , precise cut in general 

surgery having maximum power of 300 W . 
(c) Blend mode for cutting with homeostasis 

having maximum power of 200 W . 
All cut modes should be able to adjust output 
power depending on tissue density by less than 
15 % or 5W , whichever is greater . 


4 . It should have three Coag Modes with maximum 

power of 120 W 
(a) Desiccate mode for low voltage contact 

coagulation suitable for Laparoscopic and 
delicate tissue work . 


11. 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -Non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 
authorisation letters. 


(b ) Furlgurate mode for efficient non -contact 

coagulation in most applications. 


13. 


Spray mode should have modomized spray 
effect of varying amplitude and freequency 
for coagulating large tissue areas with 

minimum depends of necrosis . 
5 . It should have three bipolar modes with maximum 

power of 20W 
( a ) Precise mode to have fine control of 

desiccation in delicate tissue . 
(b ) Standard mode for applications at low 

voltage to prevent sparking . 
(c ) Macro mode for applications on tissue with 

high resistance . 
6 . It should have patient plate monitoring facility 

and should give audiovisual alaram and 
deactivate output if contact between patient and 
patient plate is not proper to eliminate the risk of 

patient burns . 
7 . The unit should have two handswitching and 

two footswitching monopolar outputs and one 

handswitching and footswitching bipolar output. 
8. It should have membrane keyboard for power 

settings . 
9. The unit should have individual digital display of 

power for Bipolar. Monopolar cut and Monopolar 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 

Specification for Electro Surgical/Cautery 
Description and Specification 
1. Micro controller based isolated Electrosurgical 

Generator having both Monopolar and Bipolar 
outputs designed for all surgical procedures . 
Smart Generator should be able to monitor 
changes in tissue impedance 200 times per second 
continuously and adjusts power, Power efficiency 
rating of 98 for accurate and consistent cut 
performance. 


Coag . 


10 . 


The unit should have temperature sensing cooling 
fan , which should operate automatically in 
Protect generator, from thermal damage . 


Cost of tender form (Inclusive of VAT ): 


Original - 420. 


Duplicate — \ 210 . 


നമ്പർ സി1/ 21741 / 2014 / എം . സി. റ്റി . 2014 ഒക്ടോബർ 1. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള മുദ്ര വച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
10 - 11 - 2014, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
| 11-11-2014, 2 .30 p. m. 


Opening date and time of tender — 11 - 11 -2014 , 3 p . m . 


- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
143 /2014 - റാ മെറ്റീരിയൽസ് -3 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420, 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10- 11 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 11- 11- 2014 , 2 .30 മണി. 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal , Medical College , Trivandrum - 11 upto 3 p . m . on 
working days . Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 28 - 10 -2014 . 
No other form of remittance will be accepted . 

LIST OF RAW MATERIALS 
Department of PhysicalMedicine and Rehabilitation 

Artificial Limb Fitting Centre 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11 - 11- 2014, 
3 മണി. 


Name of Materials and 

Approximate Cost 


Quantity 
Required 


No . 


50 kg. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 28 - 10 -2014- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| 1 SL Calf Leather (Black Colour) 

( Thickness: 1mm to 1.5 mm ) 
chrome thanned Leather -_ -832 
SL Calf Leather (Golden Brown Colour ) 
( Thickness: 1mm to 1 . 5 mm ) chrome 
thanned leather — 832 
Buff Hide Leather 

( Thickness : 2.5mm to 3 mm ) — 458 
4 Compressed Cut Sole Leather 

( Thickness : 3mm to 4 mm ) — 430 
5 Cowhide leather/Cow carried leather 

- 1 No . wt. below 1000 gms 492 
6 Sheep Skin Leather (1 No . leather 

wt. 300 gms. below.) 797 
7 Etha flex 2mm thickness x 2mtr. X 1mtr. 

( Skin colour) — 300 
8 Etha flex 6mm thickness x 2mtr. X 1mtr . 

( Skin colour) — 560 
9 Poly propylene Sheet 2mm x 2mtr . X 

lmtr. _ 1450 


No. C1-21741/2014/ MCT. 


1st October 2014 . 


20 , 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items for 
Government Medical College at Thiruvananthapuram . 
Tenders should be superscribed as tender numbered 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


20 ,, 


Tender No. and details of items — 143/2014 — Raw 
Materials — 9 Nos. 


1. 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm — One 
year. 


നമ്പർ സി1- 21741(1)/ 2014 / ജി . എം. സി. റ്റി. 2014 ഒക്ടോബർ 


2 . The rates should be inclusive of sales tax , and 

for free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


ദ 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പി . എം . 
ആർ. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ ( 56 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര 
വച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർ ഘാ സു കൾ 
ർ ഘ 

സ 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും 144/ 2014 
റാ മെറ്റീരിയൽസ്. 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -Non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 630 . 

ശരിപകർപ്പ്- 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 11- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 11- 2014, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 11- 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 10 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


No. C1/21741 ( 1)/2014/ GMCT. - 


1st October 2014. 


17 . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items for 
PMR Department in Govt. Medical College at 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed as 
tender numbered and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can 
be had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender Number and Name of Items with Quantity 
144 /2014, Raw Materials - 56 Nos. 


14 


5 kgms. 


Cost of tender form (inclusive of VAT ): 

Original = "630 . 
Duplicate — \ 315 . 


5 kgms. 


16 


100 Nos. 


17 


50 Nos. 


Last date and time of sale of tender form — 10 - 11 - 2014 , 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
11- 11- 2014 , 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender — 11 - 11- 2014 , 3 p . m . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal , Medical College, Trivandrum - 11 upto 3 p . m . on 
working days . Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 each ) is sent by way of Money 
Order in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 28 - 10 - 2014 . 
No other form of remittance will be accepted . 

LIST OF RAW MATERIALS 


18 
19 
20 
21 
22 
23 


100 Nos . 
100 Nos. 

2 ltr. 
5 Nos. 
5 Nos. 
20 Nos. 


401 


24 


20 Nos. 


25 


401 


20 Nos . 
20 Nos. 


Approximate 

Cost 


No. Name of materials 


Quantity 
Required 


407 


0 


27 


50 mtr. 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


20 roll 


1 


20 Nos. 


Copper Rivet 5 /32 " * 1" 825 
( Flat Head ) 
Copper Rivet 1/8 " * 3 /4 " 820 
(Flat Head ) 
Drill bit 1/ 8 " 

18 .50 
( Top Quality ) (3mm ) 
Drill bit 5/32 " 

26 .50 
( Top Quality) (3.9 mm ) 
Insulation Top/Steel grip 11. 50 
Hack saw blade 1 /2 " 
Machine oil (100ml container) 120 
Wooden block 4" * 4"* 1.5 mtr 1697 
Wooden block 5" * 5" * 1.5 mtr 1751 
Jaipur foot Adult 9 size 
Length 9 inch (right) 

Jaipur foot Adult 9 size 401 
Length 9 inch (left) 
Jaipur foot Adult - 10 Size 
Jaipur foot Adult - 10 Size 
Length 10 inch (left) 
P. V .C . film 1.2mm thickness 63 
( 150 micron ) 
Velcroloop + Hook 25mm 
width skin colour 
(25 mtr -roll ) 
Velcroloop + Hook 50mm 
width skin colour 
( 25 mtr - roll ) 
Rolling Buckle 3/4 " 
D ring 3/4 " 
Jig saw blade 
Sewing machine Needle 
Heavy Duty 
Boot eye let Aluminium 
Needle File 4" 
Bombay twin No. 88 
(Sole stitching thread ) 
Stitching thread Black (Cone ) 50 
Stitching thread Brown (Cone ) 50 
Stitching thread White (Cone) 
Rolling Buckle 1" 

185 
Corbon Pencil 
Marker Pen (Permanent) 
Oil Paper/ Tracing Paper 
Emery cloth (Rough ) 13.50 
Tailor Tape 
Oil Stone/Kadapastone 
Split Rivet 1" 

125 


2 


10 Nos. 


10 roll 


25ltr . 


3 
4 


500 kgms. 


31 
32 


25 Pkt. 
25 Pkt. 
10 Nos . 
15 Nos. 


5 


100 kgms. 


Poly propylene Sheet 1,500 
3 mm *2mtr * 1mtr. 
Poly propylene Sheet 1,600 
3 mm * 2mtr * lmtr. 
Thinner (1 ltr . Container ) 132 
Pop Powder (50 kgm -Packing 13.50 
with Double packing 
manufacturing date within 
three months) 
Aralditop (25 kgms. container) 375 
sealed packing 
Hardener (5 kgm container) 576 
Colour pigment (" E " sand 
stone ) 1 kgm container 
Adhesive for wood (1 ltr 280 
container) 
Adhesive for Rubber (5 ltr 880 
container) 
Aluminium flat 1/8 " * 1 " . 269 
( 12 feet, length ) 
Aluminium flat 1/8" * 3/4 " 
(12 feet, length ) 
Aluminium flat 1/4 " * 1" 175 
( 12 feet, length ) 
Copper Rivet 3 / 16 " * 3/4 " 699 
( Flat Head ) 


6 
7 


10 kgms. 
10 kgms. 


10 Nos . 
10 Nos. 
50 Nos. 


36 


8 


5 kgms. 


25 Tins. 


37 
38 
39 
40 
41 


10 


Alumii 


20 kgms. 


11 


269 


20 kgms. 


20 Nos. 
20 Nos. 
20 Nos. 
10 Pkt. 
5 Pkt. 
25 Nos. 

5 Qr. 
50 Nos. 
25 Nos . 
5 Nos. 
10 Pkt. 


12 


20 kgms. 


10 


13 


Copper 


44 
45 
46 
47 


5 kgms. 


130 


190 


| 15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 
More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


18 . 


നമ്പർ സി3 / 18698 / 2014 | എം . സി . റ്റി . 


2014 ഒക്ടോബർ 1. 


-- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ 
സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസു 
കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർ ഘാ സ് നമ്പരും സാ ധ ന ങ്ങളുടെ പേരും 
147 / 2013 . -- സർജിക്കൽ ഡയാതെർമി- - 1 എണ്ണം. 


48 Foam Padded Rexin 

194 50 mtr. 
(Skin Colour) 
Asbestos gloves 

100 10 Prs. 
Fiber mate 

10 kgm . 
51 Cork rubber 1/2 " Thick 4 " *3 " 445 5 Sheet 
52 Knee Ankle Foot orthosis 

Adult Size right side - 1,570 10 Nos . 
Knee Ankle Foot orthosis 
Adult Size left side 

1, 570 10 Nos. 
Through Knee Joint 

1,500 10 Nos. 
(AK Joint) Adult size 
Elbow Step Hinge for 

1 , 500 

| 1 No . 
Prothesis Rt 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax , and 

for free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College, Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 
- circumstances . 

For Medicines , Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ): 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 11- 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14- 11- 2014 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14- 11 -2014, 
3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് 
ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
- 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്ജ്) മണിയോർഡറായി 
പ്രൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽകോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-11 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
23 - 10 - 2014, 3 മണിക്കുമുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്ക 
വാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


No. C3 -18698/2014/ MCT. 

1st October 2014. 
Sealed competitive re- tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 


12 . 


13. 


for the Neuro Surgery Department of Medical College 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. and Name of items— 147 /2014 — Surgical 
Diathermy — 1 No. 


14 . 


17. 


Cost of tender form ( Inclusive of Sales tax ): 

Original — 420 . 

Duplicate — \ 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
13- 11- 2014 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
14 -11-2014, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 14 -11 -2014, 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 23 - 10 - 2014 
at 3 p . m . 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 


Should have a volume control for the audible 
alarm . 
Should be supplied with reusable flexible silicon 
rubber patient return plate with return electrode 
safety - 1 No. 
The performance of the unit should not be affected 
by electro -magnetic interference radiated or 
conducted through power lines from another 
device . 
The working of the equipment should not interfere 
with the functions of other devices . 
It should have National/International standards to 
ensure the safety and quality . 
Warranty : 
• It should have three year comprehensive 

warranty which includes all part of the 

Equipment. 
• The supplier should provide minimum three 

preventive maintenance visit per year and 
unlimited break down call during the warranty 
period . 
The supplier should provide after sales support 
for a period of minimum 7 years from the date 
of installation and to ensure 98 % uptime in 
performance /operation of the equipment during 
the warrranty period . The response time for 
fault inspection and repair should not be more 
than 24 hours from intimation . The repair 
should be affected immediately with minimum 

delay. 
• CAMC /AMC rates for 5 years after warranty 

period should be quoted . 
Demonstration of the equipment with all 
accessories should be mandatory for the evaluation 
of the conformity /non conformity of technical 
specifications and performance of the product. 


1. 


2 . 


. 


The unit should have mono - polar and bi- polar 
modes. 

The unit should have separate generator for 
mono -polar and bi-polar. 
Should be compatible for both open and 
laparoscopic surgery. 
Should have facility to connect two mono -polar 
electrodes . 
Should have separate digital display of power 
settings for bipolar and mono - polar cut and 
coagulation modes . 
Should have return electrode contact safety . 
Should have different audible alarm for cut and 
coagulation modes. 
Should have maximum range mono -polar cut power 
from 300 to 400 Watts variable in steps of 2 watts 
in lower power and 5 watts in high power. 
Should have mono -polar coagulation power 120 
Watts variable in steps. 
Should have maximum bi-polar coagulation power 
120 Watts variable in steps . 
The unit should be provided with suitable power 
cord and should be compatible with Indian 
standard wall socket. 


7 . 


Standard accessories 
• Should be supplied with 3 pin hand pencil 

5 nos. with cable . 
• Should be supplied with reusable mono- polar 

active handle with cable compatible for foot 
operation (with complete set of electrodes ) 
5 Nos. -silicon rubber reusable . 


oo 


10 . 


• Should be supplied with reusable insulated 

bayonet shaped bipolar hand piece with cable 
compatible for foot operation -2 Nos . 
Should be supplied with color coded pedals 
water proof foot switch for mono polar and 
bipolar. 

TENDER SCHEDULE 


11. 


1. 


The period for which the rates to be in firm — 
One year. 


18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


- 19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


(Sd.) 


The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it 

will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - Non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Principal. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [നമ്പർ 41/ 2014) 


7. 


Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


നമ്പർ സി4/ 674/ 2014 / ജി . റ്റി . ഡി. എം. സി . എ . 

2014 സെപ്റ്റംബർ 24 . 
ആലപ്പുഴ ഗവ. റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ .എൻ. റ്റി. 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് എമർജൻസി സർജറിക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി നായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 2, 00, 000 . 

ദർഘാസ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ, ഇന വി വരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

- ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
25 - 11 - 2014, 3 മണി വരെ. 26 - 11- 2014 , 11 മണിക്ക് ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കോ അവർ 
നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിക്കോ ഈ അവസരത്തിൽ സന്നിഹി 
തരാകാവുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങ 
ളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ 420 കോളേജ് 
ആ ഫീ സിൽ ഒടുക്കേണ്ട താ ണ് . 

പകർപ്പ് 
ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ - 210 അധിക മായി ഒരു ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർഘാസ് വില്പന 25- 11- 2014, 12 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. 
ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 കൂടി 
ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസ 
ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന മണിയോർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരി 
ക്കുകയുള്ളൂ. വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു 
മ്പോൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ട് 
ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശത മാനം വരുന്ന 
തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യവും സമ്മതപത്രവും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


11 . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


12 . 


For Medicines , Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers wherever necessary . 


14. 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the tender notification . 


17. 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 


No. C4/ 674/2014/ GTDMCA. 24th September 2014 . 

Sealed tenders are invited for the the supply of 
Various Instruments for emergency surgery for ENT 
Department in Government T. D . Medical College , 
Alappuzha. 


PAC _ 2,00,000. 


ഒറിജിനൽ - 458 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 229. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 11- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 11 - 2014 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 - 11 - 2014, 
11 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 11- 2015. 


The envelopes containing the tender should bear 
the superscription Tender No. & due date and should 
be addressed to The Principal, Govt. T . D . Medical 
College, Alappuzha. 

Last date for receipt of tender will be 25 - 11 - 2014 , 
3 p . m . Late tender will not be accepted . The tender will 
be opened at 11 a . m . on 26 - 11 - 2014 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain the tender form from 
the undersigned on all working days from 10 a . m . to 
4 p . m . on a cash remittance of " 420 which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable. 
Sale of tender forms will be closed at 
12 Noon on 25 - 11- 2014 . Cheques, Postage stamps etc ., 
will not be accepted towards the cost of forms, nor will 
the forms be sent per V . P . P . Tender forms will be 
supplied to the firm by registered post subject to a cash 
payment of 50 in addition as postage charges. Money 
order will be accepted only if received within 10 clear 
working days prior to due date for submitted tender. 
Duplicate tender forms, if required will be issued at 

210 per copy. Further details can be had from the college 
office during working time. Tender should be accompanied 
by an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
100 and EMD 1 % of total cost of the items tendered. 
Tenders without EMD will be rejected . 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തിസമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No. S1- 6521/ 2014/IMCH. 


| 18th September 2014. 


Govt. T . D . Medical College , 
Alappuzha . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1 - 6521 / 14 / ഐ . എം . സി .എച്ച്. 2014 സെപ്റ്റംബർ 18 . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വിത്ത് 
സ്റ്റാൻഡ് ബി - ടൈപ്പ് (20 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കംചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ടതും സൂപണ്ട്, മാതൃ ശി ശു 
സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തുംഅപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റു 
മാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 1, 31,500. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


Sealed tenders are invited for supply of Oxygen 
Cylinder with stand B type ( 20 Nos .) in IMCH Medical 
College , Kozhikode -8 . List of item can be had from the 
office of the undersigned during office hours on any 
working days . Envelop containing tenders should be 
superscribed with tender number and should be addressed 
to the Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut-8 , 
Kerala . Tender must be submitted in sealed cover. Tender 
will be opened on 12 - 11- 2014 at 11 a.m . in the presence of 
such of the tenderers or their authorized persons who may 
be present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Approximate cost - 1,31,500. 
Cost of tender forms ( including Tax ): 

Original - 458 . 
Duplicate — 229 . 


If sent by post , postage charge - 50. 


Closing date and time of tender forms— 10 - 11- 2014 , 
3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender forms— 
11 -11- 2014, 5 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 


Date up to which rates are to be firm — 30 - 11- 2015 . 


Specification 


Oxygen Cylinder with stand B type 
(139 .7mm 0 .D x 850mm length x 

10.0 litres W . C .) 
Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala will 
obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 -11- 2014, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25- 11- 2014, 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ മേലെഴു ത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ സൂപ്രണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് 
ഡിസീസസ്, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പി. ഒ., കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അവസാന തീയതിയ്ക്ക് മുൻപായി കിട്ടത്തക്കവിധം തപാലിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്നവ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയോ ടിയാൾ ചുമതല 
പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്ക 
പ്പെടുന്നതാണ്. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി മണി ഓർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
ദർഘാസ് ഫോമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ഇൻഡ്യൻ രൂപയിൽ 
ആയിരിക്കണം. 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted above for a set of tender 
forms in which will not be refunded on any circumstances . 

The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable. Cheques , 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working days . 


100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത്യ ക യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുകൂടി ദർഘാ സിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേ ണ്ട താ ണ്. കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ്, ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്ആഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ( ഫോൺ: 0495 2359645 ). 


Institute of Maternal & Child Health , 
Govt. Medical College , 
Kozhikode. 


No. S1/ 2550/ 2014/ICD . 


10th October 2014 . 


(Sd.) 
Superintendent . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of Multiparamonitor with 5 
Parameters (1 No.) and Capnograph (1 No.) to the 
Institute of Chest Diseases , Govt. Medical College , 
Kozhikode. Demonstration of the item are to be done if 
necessary . 


Estimated cost - 


2 ,15,000. 


നമ്പർ എസ്1 - 2550 / 14 / ഐ . സി . ഡി. 2014 ഒക്ടോബർ 10 . - 
- കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഞ്ചുരോഗ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് മൾട്ടിപാരാമോണിറ്റർ 5 പാരാമീറ്ററുകൾ ഉള്ളത് 
(ഒരെണ്ണം) കാനോഗ്രാഫ് (ഒരെണ്ണം) എന്നിവ വിതരണം 
നടത്തുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠി 
തവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ആവശ്യമെങ്കിൽ 
ഉപകരണങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനരീതികൾ നേരിട്ട് 
നടത്തി. 

ബോദ്ധ്യ പ്പെ ടു 
ത്തേണ്ടതാണ്. 
ഏകദേശ വില - 2,15, 000 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 210. 

തപാൽ വഴി- 470. 
ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 17 -11 - 2014 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 22 - 11- 2014, 3.30 മണി. 


Earnest Money Deposit - 1 % 
Cost of tender form : 

Original - 420 . 
Duplicate - 210 . 


By Post - 470 . 


Last date and time of sale of tender form by 
post - 17 -11- 2014 , 2 p . m . 


Last date and time of sale of tender form 
22 -11- 2014, 3 . 30 p . m . 


Last date and time for receipt of tender 
24- 11 - 2014, 3 .30 p . m . 


Date and time for opening of tender — 25 - 11 
2 0 1 

4 
11 a . m . 

Tenders should be superscribed with Tender 
No. S1/2550 / 2014 /ICD and addressed to the 
Superintendent Institute of Chest Diseases , 
Govt. Medical College, Kozhikode -673 008 . Tenders 
should be submit on or before 24 - 11- 2014 , 3. 30 p . m . 
Belated tenders will not be accepted . Each tender should 
be submitted along with an agreement signed and 
executed in Kerala Stamp Paper worth ` 100 (Rupees one 
hundred only ) and Earnest Money Deposit @ 1 % of the 
total cost of items tendered for. Tenders will be opened on 
the above date in the presence of the tenderer or their 
authorised representatives . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only 
against payment. The tenders which do not satisfy the 
condition without the agreement and with sufficient EMD 
are liable to reject without any notice . Cheque, Draft, 
Postage Stamps etc. will not be accepted towards the cost 
of tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment. Stamp Paper will be supplied to the 
firms outside Kerala , on request, along with the remittance 
of 140 by Money Order taken in favour of The 
Superintendent, Institute of Chest Diseases , Govt. Medical 
College, Kozhikode-673 008 . 

Further Details can be had from the office of the 
Superintendent, Institute of Chest Diseases Govt. Medical 
College , Kozhikode during working hours 
Phone : (0495 -2359645). 


Office of the Superintendent, 
Institute of Chest Diseases, 
Govt. Medical College , 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Superintendent. 


